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Appendix A: Internal and External 
Signalling Cables 


Appendix A contains a list of all known internal and external signaling cables 
used in the Meridian 1 options 21, 21E, 51, 51C, 61, 61C, 71, 81, and 81C. 

The cable Product Engineering Code (PEC), CPC code, and length are listed 
for easy reference. 


A0660711 25DB Adapter Cable 


PEC 


None 


Engineering Code: CRPI4MADAPTO1 


QCAD309 Cable 
PEC 
QCAD309A 


CPC 
A066071 1 


CPC 
A0333287 


Length 


2 in. 


Length 


QCAD328 DCHI Interface Cable 


PEC 

QCAD329A 
QCAD328B 
QCAD328C 
QCAD328D 


CPC 

A0341116 
A0356843 
A0363996 
A0363997 


Length 
6 ft 

18 ft 
35 ft 
50 ft 


Description 
M25DB-F25DB, Round 


Description 


Harness, Loose, Headers/Lugs 


Description 

M25DB-M15DB, Round 
M25DB-M15DB, Round 
M25DB-M15DB, Round 
M25DB-M15DB, Round 


NT1R03 Shielded 4 Port with Ethernet Cable 


PEC 


CPC 


Length 


NTIRO3AA A0400295 31 in. 


Description 
F50Telco-(5)FIS5DB, Round 


Cabling guide 
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NT1R03 Shielded 4 Port Cable 


PEC 


CPC 


Length 


NTIRO3BA A0400297 30 in. 


NT1R03 Shielded LAM Extension Cable 


PEC 


CPC 


Length 


NTIRO3CA A0401483 2 ft 


NT1R03 25DB M/M Extension Cable 


PEC 

NTIRO3DB 
NTIRO3DC 
NT1RO3DF 
NT1RO3DP 
NTIRO3DV 


CPC 

A0402335 
A0402336 
A0402337 
A0402338 
A0402339 


Length 
2 ft 

4 ft 

10 ft 
25 ft 
45 ft 


NT1R03 25DB M/F Extension Cable 


PEC 

NT1RO3EB 
NTIRO3EC 
NT1RO3EF 
NT1RO3EP 
NTIRO3EV 


CPC 

A0402330 
A040233 1 
A0402332 
A0402333 
A0402334 


Length 
2 ft 

4 ft 

10 ft 
25 ft 
45 ft 


NT1R03 Max to IPE Modem Cable 


PEC 


CPC 


Length 


NTIRO3HF A0402669 10 ft 


NT1R04 Clock Controller to I/O Panel Cable 


PEC 


CPC 


Length 


NTIRO4AA A0401042 4 ft 
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Description 
F50Telco-(4)F25DB, Round 


Description 
MS50Telco-F50Telco, Round 


Description 

M25DB-M25DB, Round 
M25DB-M25DB, Round 
M25DB-M25DB, Round 
M25DB-M25DB, Round 
M25DB-M25DB, Round 


Description 

M25DB-F25DB, Round 
M25DB-F25DB, Round 
M25DB-F25DB, Round 
M25DB-F25DB, Round 
M25DB-F25DB, Round 


Description 
M25DB-M25DB, Round 


Description 
M50Telco-F50Telco, Round 
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NT1R05 Intercabinet Module Cable 


PEC CPC Length Description 

NTIROSAA A0401044 16 ft F9DB-F9DB, Round 
NT4R20 RSM Adapter Cable 

PEC CPC Length Description 

NT4R20AA A0358325 25 ft MS0Telco-(3)F25DB, Round 
NT5D19AA Maintenance Cable 

PEC CPC Length Description 

NTSDI9AA A0660348 3ft Round 
NT5D50AA DBX Ribbon Cable 

PEC CPC Length Description 

NTSDS50AA A0684808 3 ft Ribbon, SCSI extension 
NT6D4405 CRT Cable 

PEC CPC Length Description 

NT6D4405 A0363745 33 in. F25DB-M9DB, Ribbon 
NT6D4406 RSM Cable 

PEC CPC Length Description 

NT6D4406 A0363813 32 in. MS50-F50/M9, Headers, Ribbon 
NT6D4407 GSP Cable 

PEC CPC Length Description 

NT6D4407 =A0363746 F36Telco-(4)9DB, Ribbon 
NT6D4408 NVP Cable 

PEC CPC Length Description 

NT6D4408  A0363747 33 in. (2)F36Telco-(4)2x25Socket, 

Ribbon 


Cabling guide 
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NT6D4410 CSL Cable 


PEC CPC Length Description 

NT6D4410 A0363749 33 in. M25DB-F25DB, Ribbon 
NT6D4411 DVS Bus Node to Node Cable 

PEC CPC Length Description 

NT6D4411 A0367987 33 in. 2x30-2x30Socket, Ribbon 
NT6D4412 DVS Bus Internal Cable 

PEC CPC Length Description 

NT6D4412 A0368070 8 in. F60-F60Socket, Ribbon 
NT6D4413 DVS Bus ESBC Terminator 

PEC CPC Length Description 

NT6D4413  A0364037 9 in. (2) 2x31 HDR-2x31Socket, 

Ribbon 

NT6D4414 DVS Bus Node 1 to 2 Cable 

PEC CPC Length Description 

NT6D4414 A0364038 60 in. 2x30-2x30Socket, Ribbon 
NT6D4415 DVS Bus HABC Terminator 

PEC CPC Length Description 

NT6D4415 A0364039 76 ft 2x30-2x30Socket, Ribbon 
NT6D4416 DVS Bus, Node 2 to 3 Cable 

PEC CPC Length Description 

NT6D4416 A0364040 6 ft 2x30-2x30Socket, Ribbon 
NT6D54 QBL15 Field Wiring Kit (DC) 

PEC CPC Length Description 

NT6D54AA A0366358 — Harness, Loose 
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NT6P0110 Four-Port Cable 
PEC CPC Length 
NT6D10 A0393843 15 in. 


NT7D61Ex SDI I/O Cable 
PEC CPC Length 

NT7D61EB A0409376 2 ft 
NT7D61ED A0409377 6 ft 
NT7D61EF A0409378 10 ft 
NT7D61EL A0409379 25 ft 
NT7D61ET A0409380 30 ft 
NT7D61EV A0409381 45 ft 


NT7D89 RS-232 to I/O Panel Cable 
PEC CPC Length 
NT7D89AA A0387795 2 ft 
NT7D89BA A0402055 13 in. 


NT7D90 Ethernet to I/O Panel Cable 
PEC CPC Length 
NT7D90AA A0387796 2 ft 
NT7D90BA A0402054 12in. 


NT7D94 VME Transceiver Cable 


PEC CPC Length 
NT7D94AA_ A0387831 


NT7D95 VME Transition Cable 
PEC CPC Length 
NT7D95AA A0387839 10 ft 





Description 
MS50Telco-(4)M25DB, Round 


Description 

M25DB-F9DB Round 
M25DB-F9DB Round 
M25DB-F9DB Round 
M25DB-F9DB Round 
M25DB-F9DB Round 
M25DB-F9DB Round 


Description 
F60IDT-(2)F25DB, Round 
F60IDT-(2)F25DB, Round 


Description 
60IDT-F1I5DB, Round 
60IDT-F1I5DB, Round 


Description 


Description 


M25DB-F25DB, Ribbon 


Cabling guide 


Page 84 of 182 Appendix A: Internal and External Signaling Cables 


NT8D46AA System Monitor Stack Cable 


PEC CPC Length Description 

NT8D46AA A0356972 32 in. F40-F40Socket, Ribbon 
NT8D46AB System Monitor Jumper Cable 

PEC CPC Length Description 


NT8D46AB A0356973 11.25 in. F50Telco-M40HDR, Ribbon 


NT8D46AD System Monitor Quad Serial Data Interface 
Cable 


PEC CPC Length Description 
NT8D46AD A0357803 34/60 in. F40Socket-F40Socket/25DB, 
Ribbon 


NT8D46AF System Monitor Remote Serial Data Interface 
Cable 


PEC CPC Length Description 
NT8D46AF A0356979 33 ft F25DB-F25DB, Round 


NT8D46AG System Monitor to Extended Serial Data 
Interface Cable 


PEC CPC Length Description 

NT8D46AG A0356976 34 in. F40-F40/10Socket, Ribbon 
NT8D46AJ UPS Alarm Cable (AC) 

PEC CPC Length Description 

NT8D46AJ A0356978 45 ft F9-M2S5DB, Round 
NT8D46AK UPS Alarm Cable (AC) 

PEC CPC Length Description 

NT8D46AK A0356980 45 ft F9-M2S5DB, Round 


553-3001-109 Standard 5.00 October 1997 


Appendix A: Internal and External Signaling Cables Page 85 of 182 


NT8D46AL System Monitor Serial Link Cable 


PEC CPC Length Description 

NT8D46AL A0359528 7 ft RJ11-RJ11 
NT8D46AN XDF to PFT Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D46AN A0356981 7 ft F50Telco-Loose, Round 
NT8D46AP System Monitor Serial Link Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D46AP A0356529 25 ft RJ11-RJ11 
NT8D46AQ UPS Alarm Cable (AC) 

PEC CPC Length Description 

NT8D46AQ_ A0362567 45 ft F9DB-M9DB, Round 
NT8D46AS System Monitor Inter-CPU Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D46AS_  A0365088 9 ft F40Socket-F40/F40Socket, 

Ribbon 

NT8D46AT System Monitor/QBL15 Cable (DC) 

PEC CPC Length Description 

NT8D46AT A0366098 32 ft F9DB-Lugs, Round 
NT8D46AU UPS Alarm Cable (AC) 

PEC CPC Length Description 

NT8D46AU A0366276 45 ft F9DB-MSIDT, Round 
NT8D46AV System Monitor/QCA13 Cable (DC) 

PEC CPC Length Description 

NT8D46AV A0366277 32 ft F9DB-Lugs, Round 


Cabling guide 
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NT8D46AW System Monitor/QBL12 Cable (DC) 


PEC CPC Length Description 
NT8D46AW A0366310 32 ft F9DB-Lugs, Round 
NT8D46AX System Monitor CE/PE ST Upgrade Cable 
PEC CPC Length Description 
NT8D46AX A0371062 45 ft F9DB-M25DB, Round 
NT8D46AY System Monitor XPE ST Upgrade Cable 
PEC CPC Length Description 
NT8D46AY A0371063 45 ft F9DB-M25DB, Round 
NT8D46BA ST Upgrade QCA136 Internal Cable 
PEC CPC Length Description 
NT8D46BA A0373191 — Harness, Loose, Socket 


NT8D46BB ST Upgrade QCA136 Internal Cable with 
Expansion 


PEC CPC Length Description 

NT8D46BB A0373192 — Harness, Loose, Socket 
NT8D46BC ST Upgrade QCA137 External Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D46BC A0373193 6 ft M25DB-M25DB, Round 
NT8D46BD ST Upgrade QCA136 External Adapter Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D46BD A0373194 12 in. M25DB-F9/F25DB, Round 
NT8D46BE ST Upgrade QCA136 External Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D46BE A0373195 10 ft M9DB-F9DB, Round 
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NT8D46BF ST/RT Upgrade System Monitor External 


Adapter Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D46BF A0373196 12 in. F9DB-M9/M9DB, Round 
NT8D46BG RT Upgrade QCA147 Internal Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D46BG A0373197 — Harness, Loose, Header 
NT8D46BH System Monitor to MDF Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D46BH <A0372848 45 ft F9DB-Loose 
NT8D46BJ Upgrade QCA147 Internal Cable with Expansion 

PEC CPC Length Description 

NT8D46BJ A0373199 — Harness, Loose, Socket 


NT8D46BK RT Upgrade QCA137 External Cable with 
Expansion 

PEC CPC Length Description 

NT8D46BK A0373200 12 in. M25DB-F25/F9DB, Round 


NT8D46BL RT Upgrade QCA147 w/Expnsn Ext. Adapter 
Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D46BL A0373701 12 in. M25DB-F25/F9DB, Round 


NT8D46BM ST Upgrade QCA136 w/Expnsn Ext. Adapter 
Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D46BM A0373702 12 in. M25DB-F25/F9DB, Round 


Cabling guide 
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NT8D46CA System Monitor Stack Cable for 2MB RPE 


PEC CPC Length Description 

NT8D46CA A03389325 F40-F40 Socket, Ribbon 
NT8D46CB System Monitor to AEM Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D46CB A0395484 F40-F40 Socket, Ribbon 
NT8D46CC System Monitor Jumper Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D46CC A0398078 F50Telco-F40Socket, Ribbon 
NT8D46CD System Monitor to AEM Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D46CD A0401119 F50Telco-F40 Socket, Ribbon 
NT8D46CH RT Upgrade QCA147 External Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D46CH A0373198 12 ft M25DB-F9DB, Round 
NT8D46DH/EH System Monitor to MDF Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D46DH A0388610 150 ft F9DB-Loose, Round 

NT8D46EH A0379247 100 ft F9DB-Loose, Round 
NT8D46FH System Monitor to SL-100 Cable 

PEC CPC Length Description 


NT8D46FH A0390418 Variable FODB-Loose, Round 


NT8D6802 MSI-FDU Cable 


PEC CPC Length Description 
NT8D6082 A0358514 5 in. F50Telco-2x25Socket, Ribbon 
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NT8D7205 PRI to I/O Panel Cable 


PEC 
NT8D7205 


NT8D7208 PRI 2 to I/O Panel Cable 


PEC 
NT8D7208 


CPC 
A03645 14 


CPC 
A0371513 


Length 
6 ft 


Length 
6 ft 


NT8D7209 PRI 2 to MDF Cable 


PEC 
NT8D7209 


NT8D7210 PRI 2 to I/O Panel Cable 


PEC 
NT8D7210 


CPC 
A0375873 


CPC 
A0375874 


Length 
100 ft 


Length 
150 ft 


Description 
F15-F15DB, Round 


Description 
FISDB-FI5DB, Round 


Description 
FISDB-FI5DB, Round 


Description 
FISDB-FI5DB, Round 


NT8D73 Network I/O to Network I/O Intercabinet Cable 


PEC 

NT8D73AD 
NT8D73AF 
NT8D73AL 
NT8D73AS 


CPC 

A0359306 
A0359532 
A0359533 
A0359534 


Length 
6 ft 

12 ft 
20 ft 
30 ft 


Description 

M36Telco-M36Telco, Round 
M36Telco-M36Telco, Round 
M36Telco-M36Telco, Round 
M36Telco-M36Telco, Round 


NT8D74 Clock Controller to Junctor Cable 


PEC 
NT8D74CC 
NT8D74BD 
NT8D74BE 
NT8D74BF 
NT8D74BJ 


CPC 

A0406496 
A0406497 
A0406498 
A0406499 
A0406500 


Length 
4 ft 

6 ft 

8 ft 

10 ft 
16 ft 


Description 

F50Telco-F50Telco, Round 
F50Telco-F50Telco, Round 
F50Telco-F50Telco, Round 
F50Telco-F50Telco, Round 
F50Telco-F50Telco, Round 


Cabling guide 
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NT8D75 Clock Controller to Clock Controller Cable 











PEC CPC Length Description 

NT8D75BC A0406501 4 ft F50Telco-F50Telco, Round 

NT8D75BD A0406502 6 ft F50Telco-F50Telco, Round 
NT8D76 InterGroup Switch to Junctor Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D76BC A0406503 4 ft M50Telco-M50Telco, Round 

NT8D76BD A0406504 6 ft M50Telco-M50Telco, Round 

NT8D76BE A0406505 8 ft M50Telco-M50Telco, Round 

NT8D76BF A0406506 10 ft M50Telco-M50Telco, Round 

NT8D76BG A0406507 12 ft M50Telco-M50Telco, Round 

NT8D76BJ A0406508 16 ft M50Telco-M50Telco, Round 

NT8D76BL A0406509 20 ft M50Telco-M50Telco, Round 

NT8D76BP A0406510 25 ft M50Telco-M50Telco, Round 
NT8D77 Floppy Disk Interface to Floppy Drive Unit Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D77BA A0406511 3 ft F50Telco-MS50Telco, Round 

NT8D77BB A0406512 2 ft F50Telco-MS0Telco, Round 

NT8D77BC A0406513 4 ft F50Telco-MS50Telco, Round 

NT8D77BD A0406514 6 ft F50Telco-MS50Telco, Round 
NT8D78 CPU Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D78AA A0356982 2 in. 2x17Socket-2x17Socket, Ribbon 
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NT8D79 DTI to Clock Controller Cable 











PEC CPC Length Description 

NT8D79AB_ A0360015 2 ft M9DB-MO9DB, Round 

NT8D79AC A0360016 4 ft M9DB-MO9DB, Round 

NT8D79AD A0360017 6 ft M9DB-MODB, Round 

NT8D79AE A0360018 8 ft M9DB-MO9DB, Round 

NT8D79AF A0360019 10 ft M9DB-MO9DB, Round 
NT8D80 CPU Interface Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D80BB A0406520 2 ft MS0Telco-M50Telco, Round 

NT8D80BC A0406521 4 ft MS0Telco-M50Telco, Round 

NT8D80BD A0406522 6 ft MS0Telco-M50Telco, Round 

NT8D80BE A0406523 8 ft MS0Telco-M50Telco, Round 

NT8D80BF A0406524 10 ft MS0Telco-M50Telco, Round 

NT8D80BG A0406525 12 ft MS0Telco-M50Telco, Round 

NT8D80BJ A0406526 16 ft MS50Telco-M50Telco, Round 

NT8D80BL A0406527 20 ft MS0Telco-M50Telco, Round 

NT8D80BP A0406528 25 ft MS0Telco-M50Telco, Round 

NT8D80BZ A0406529 5 ft MS0Telco-M50Telco, Round 
NT8D81 B/P Tip and Ring to I/O Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D81AA A0359946 20 in. MSO0Telco-(3)2x10Socket, Ribbon 
NT8D82 SDI to I/O Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D82AC A0359307 4 ft M25DB-F25DB, Round 

NT8D82AD <A0362867 6ft M25DB-F25DB, Round 


Cabling guide 
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NT8D83 DTI to I/O Cable 


PEC 
NT8D83AC 


CPC 
A035853 1 


NT8D83AD A0362868 


NT8D84 XSDI to I/O Cable 


PEC 


CPC 


NT8D84AA  A0357203 


NT8D85 Network to PE Cable 


PEC 
NT8D85BB 
NT8D85BC 
NT8D85BD 
NT8D85BE 
NT8D85BF 
NT8D85BJ 
NT8D85BL 
NT8D85BP 
NT8D85BV 
NT8D85BZ 





NT8D86 Network to I/O Cable 


PEC 


CPC 

A0406533 
A0406534 
A0406535 
A0406536 
A0406537 
A0406538 
A0406539 
A0406540 
A0406541 
A0406542 


CPC 


Length 
4 ft 
6 ft 


Length 
18 in. 


Length 
2 ft 
4 ft 
6 ft 
8 ft 
10 ft 
16 ft 
20 ft 
25 ft 
45 ft 
5 ft 


Length 


NT8D86AC A0359311 5 ft 
NT8D86AD A0362869 6 ft 


NT8D87 XCT to Music Trunk Cable 


PEC 


CPC 


Length 


NT8D87AC A0358848 4 ft 
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Description 
MI5DB-M15DB, Round 
MI5DB-M15DB, Round 


Description 
2x5Socket-M9DB, Ribbon 


Description 

M36Telco-M36Telco, Round 
M36Telco-M36Telco, Round 
M36Telco-M36Telco, Round 
M36Telco-M36Telco, Round 
M36Telco-M36Telco, Round 
M36Telco-M36Telco, Round 
M36Telco-M36Telco, Round 
M36Telco-M36Telco, Round 
M36Telco-M36Telco, Round 
M36Telco-M36Telco, Round 








Description 
M36Telco-F36Telco, Round 
M36Telco-F36Telco, Round 


Description 
M36Telco-(3)F20Socket, Ribbon 
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NT8D88 Superloop Network Card to I/O Cable 


PEC CPC Length Description 

NT8D88AC A0359308 5ft M24Telco-M24Telco, Round 

NT8D88AD <A0362871 6 ft M24Telco-M24Telco, Round 
NT8D89 I/O Panel to Echo Canceler Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D89AX A0370848 50 ft M15DB-M15DB, Round 
NT8D90 SDI Multiple Port Extension Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D90AF <A0358948 10 ft M25DB-F25DB, Round 


NT8D91 Superloop Network to Peripheral Controller Cable 








PEC CPC Length Description 

NT8D91AC A0358526 4 ft M24Telco-F24Socket, Round 

NT8D91AD <A0358527 6ft M24Telco-F24Socket, Round 

NT8D91AE A0358528 8 ft M24Telco-F24Socket, Round 

NT8D91AF A0358529 10 ft M24Telco-F24Socket, Round 

NT8D91AG A0358530 12 ft M24Telco-F24Socket, Round 

NT8D91AJ  A0358918 16 ft M24Telco-F24Socket, Round 

NT8D91AP A0358924 25 ft M24Telco-F24Socket, Round 

NT8D91AT A0365604 35 ft M24Telco-F24Socket, Round 

NT8D91AV_ A0358923 45 ft M24Telco-F24Socket, Round 
NT8D92 I/O to Peripheral Controller Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D92AB A0359309 20 in. M24Telco-F24Socket, Round 
NT8D93 XSDI I/O to DTE or DCE Cable 

PEC CPC Length Description 

NT8D93AJ A0357270 16 ft M25DB-M9DB, Round 

NT8D93AW A0357271 48 ft M25DB-M9DB, Round 


Cabling guide 
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NT8D95 SDI I/O Panel to DTE or DCE Cable 


PEC 
NT8D95AJ 
NT8D95AT 
NT8D95AW 


CPC 

A0358909 
A0358910 
A0358911 


Length 
16 ft 
34 ft 


48 ft 


NT8D96 SDI Multiple Port Cable 


PEC 


CPC 


Length 


NT8D96AB  A0358952 2 ft 


NT8D97 DTI I/O Panel to MDF Cable 


PEC 


CPC 


Length 


NT8D97AX A0358950 50 ft 


NT8D98 Superloop Network I/O to Superloop Network I/O 
Intercabinet Network Cable 


PEC 

NT8D98AD 
NT8D98AF 
NT8D98AL 
NT8D98AS 
NT8D98AT 


CPC 

A0363633 
A036375 1 
A0363752 
A0363753 
A0365600 


Length 
6 ft 

12 ft 
20 ft 
30 ft 
38 ft 


NT8D99 CPU to Network Cable 


PEC 

NT8D99BB 
NT8D99AC 
NT8D99BD 


CPC 
A0616247 
A0357259 
A616249 


Length 
26 in 

4 ft 

66 in 


Description 

M25DB-M9DB, Round 
M25DB-M9DB, Round 
M25DB-M9DB, Round 


Description 
M25DB-(3)F25DB, Round 


Description 
FISDB-FI5DB, Round 


Description 

M24Telco-M24Telco, Round 
M24Telco-M24Telco, Round 
M24Telco-M24Telco, Round 
M24Telco-M24Telco, Round 
M24Telco-M24Telco, Round 


Description 

M36Telco-M36Telco, Round 
M36Telco-M36Telco, Round 
M36Telco-M36Telco, Round 


NT9J93 DTI Echo Canceler to I/O Cable 


PEC 


CPC 


Length 


NT9J93AD A0363202 6 ft 
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Description 
MI5DB-F15DB, Round 
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NT9J94 RPE to I/O Cable 
PEC CPC Length Description 
NT9J94AB A0363204 2 ft F50Telco-F50Telco, Round 


NT9J95 Peripheral Controller Maintenance Cable 


PEC CPC Length Description 
NT9J95AJ A0363203 16 ft M25DB-M9DB, Round 
NT9J96 Network to I/O Intracabinet Network Cable 

PEC CPC Length Description 

NT9J96AC A0359316 40 in. M36Telco-F36Telco, Round 
NT9J96AD A0359540 70 in. M36Telco-F36Telco, Round 
NT9J96AE A0359541 85 in. M36Telco-F36Telco, Round 
NT9J96AG A0359542 12 ft M36Telco-F36Telco, Round 
NT9J96AH A0359543 14 ft M36Telco-F36Telco, Round 
NT9J96AJ A0359544 16 ft M36Telco-F36Telco, Round 








NT9J97 Superloop Network to I/O Intracabinet Network 
Cable 








PEC CPC Length Description 

NT9J97AC = A0359317 40 in. M24Telco-F24Telco, Round 
NT9J97AD A0359545 70 in. M24Telco-F24Telco, Round 
NT9J97AE A0359546 85 in. M24Telco-F24Telco, Round 
NT9J97AG A0359547 12 ft M24Telco-F24Telco, Round 
NT9J97AH  A0359548 14 ft M24Telco-F24Telco, Round 
NT9J97AJ A0359549 16 ft M24Telco-F24Telco, Round 

NT9J98 Network to ST I/O Intracabinet Network Cable 

PEC CPC Length Description 

NT9J98AC A0359531 40 in. M36Telco-F36Telco, Round 
NT9J98AD A0359550 70 in. M36Telco-F36Telco, Round 
NT9J98AE A0359551 85 in. M36Telco-F36Telco, Round 


Cabling guide 
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NT9J99 Superloop Network to ST I/O Intracabinet Network 
Cable 


PEC CPC Length Description 

NT9J99AC =A0359315 40 in. M24Telco-F24Telco, Round 

NT9J99AD A0359552 70 in. M24Telco-F24Telco, Round 

NT9J99AE A0359553 85 in. M24Telco-F24Telco, Round 
NTAK0410 Battery Cable 

PEC CPC Length Description 

NTAK0410 A0373953 6 ft 1x5Socket-1x2Socket, Round 
NTBK04 1.5MB DTI/PRI T1 Cable 

PEC CPC Length Description 

NTBKO04AA A0394216 20 ft F50Telco-F15DB, Round 
NTBK04 1.5MB Carrier/Clock Cable 

PEC CPC Length Description 

NTBKO4AB A0394641 20 ft F50Telco-M15DB, Round 
NTBKO04 1.5MB DTI/PRI Carrier Cable 

PEC CPC Length Description 

NTBKO4BA A0394953_ 6 ft M25DB-(2)M15DB, Round 
NTBK04 1.5MB DTI/PRI Carrier Cable 

PEC CPC Length Description 

NTBK04CA A0394217 20 ft F50Telco-M15DB, Round 
NTBKO05 SDT12 120-OHM E1 Cable 

PEC CPC Length Description 

NTBKOSAA A0394217 20 ft F50Telco-M9DB, Round 
NTBKO5 2MB DTI/PRI Coax Carrier Cable 

PEC CPC Length Description 

NTBKOSCA A0397000 20 ft F50Telco-(2)BNC, Round 
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NTND11 CMB to CMB Cable 
PEC CPC 
NTNDIIAA A0389598 


NTND13 SCSI Cable 
PEC CPC 
NTNDI3AA A0389600 
NTND13AB A0396616 
NTND13AC A0396617 


NTND14 CNI to 3PE Cable 
PEC CPC 
NTND14AA A0389601 
NTND14AB A0389602 
NTND14AC A0389603 
NTND14AD A0389604 
NTND14AE A0389605 
NTND14AF A0389606 
NTND14AG A0389755 
NTND14AX A0396422 
NTND14AW A0396936 








Length 
6 ft 


Length 
1 ft 

3.5 ft 

6 ft 


Length 
5 ft 

10 ft 
12 ft 
16 ft 
25 ft 
30 ft 
35 ft 
50 ft 

2 ft 


NTND26 MDSL to DCHI Cable 


PEC CPC 

NTND26AA A0393414 
NTND26AB_ A0393415 
NTND26AC A0393416 
NTND26AD_ A0393417 


Length 
6 ft 

18 ft 
35 ft 
50 ft 


NTND27 MSDL to I/O Panel Cable 


PEC CPC 
NTND27AA A0393418 


Length 
4 ft 


Description 
4x15HDR-4x15HDR, Round 


Description 

4x 15Socket-4x15Socket, Round 
4x 15Socket-4x15Socket, Round 
4x 15Socket-4x15Socket, Round 


Description 

4x 15Socket-M50Telco, Round 
4x 15Socket-M50Telco, Round 
4x 15Socket-M50Telco, Round 
4x 15Socket-M50Telco, Round 
4x 15Socket-M50Telco, Round 
4x 15Socket-M50Telco, Round 
4x 15Socket-M50Telco, Round 
4x 15Socket-M50Telco, Round 
4x 15Socket-M50Telco, Round 





Description 

SCSII-15DB, Round 
SCSII-15DB, Round 
SCSII-15DB, Round 
SCSII-15DB, Round 


Description 
SCSII-25DB, Round 


Cabling guide 
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NTND27 MSDL SDI/AM2 Cable 


PEC CPC Length Description 
NTND27AB A0393419 6 ft SCSU-25DB, Round 


NTND28 Network Expansion Intercabinet Cable 


PEC CPC Length Description 

NTND28BA A0399441 13 ft F50-F50Telco, Round 

NTND28BB_ A0399490 16 ft F50-F50Telco, Round 

NTND28BA A0399491 22 ft F50-F50Telco, Round 
NTND29 Network Expansion CPU Interface Cable 

PEC CPC Length Description 

NTND29AA A0393903 6ft MS0Telco-M50Telco, Round 


NTND30 Network Expansion Junctor to I/O Housing Cable 


PEC CPC Length Description 

NTND30AA_ A0393904 6ft MS0Telco-M50Telco, Round 
NTND37 Dual SDI Cable 

PEC CPC Length Description 

NTND37AA_ A0394677 8 ft M25DB-(2)F25DB, Round 
NTND71 BRA Clock Reference to Clock Controller Cable 

PEC CPC Length Description 

NTND71AA_ A0398302 6.5 ft M9DB-MO9DB, Round 

NTND71AB A0398303 12 ft M9DB-MO9DB, Round 

NTND71AC A0398304 25 ft M9DB-MO9DB, Round 

NTND71AD A0398305 42 ft M9DB-MO9DB, Round 
NTND72 Clock Reference to Clock Controller Cable 

PEC CPC Length Description 

NTND72 A0398306 6.5 ft F9DB-(2)M9DB, Round 
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NTND80 MSI to CMDU Upgrade Cable 


PEC CPC Length Description 

NTND80AA _ A0398700 4x 15Socket-M50Telco, Round 
NTND82 Printer to LIU Cable 

PEC CPC Length Description 

NTND82AA A0398761 10 ft M25DB-M25DB, Round 

NTND82AB A0398762 25 ft M25DB-M25DB, Round 
NTND91 CSL Cable 

PEC CPC Length Description 

NTND91AA A0399143 10 ft M25DB-M25DB, Round 

NTND91AB_ A0399144 25 ft M25DB-M25DB, Round 
NTND91 Extension-25DB Cable 

PEC CPC Length Description 

NTND91BA A0401606 10 ft M25DB-F25DB, Round 

NTND91BB A0401607 25 ft M25DB-F25DB, Round 
NTND94 CNI to I/O Panel Cable 

PEC CPC Length Description 

NTND94AA_ A0399239 6ft 4x15Socket-M50Telco, Round 
NTND94 Cable 

PEC CPC Length Description 

NTND94BA A0402023 17.5 in. 4x 15Socket-M50Telco, Round 

NTND94CA A0402056 13 in. 4x 15Socket-M50Telco, Round 
NTND95 EMI Box to 3PE Cable 

PEC CPC Length Description 

NTND95AA_ A0399240 8ft MS50Telco-M50Telco, Round 


Cabling guide 
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NTND98 PRI to I/O Panel Cable 


PEC CPC Length Description 
NTND98AA A0399618 72 in. F1ISDB-M15DB, Round 
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